Bijlage 4: Toelichting dekkingsgraad van deze brief 


De kwantitatieve analyses in deze brief hebben betrekking op het overgrote 
deel van de Rijksdienst, exclusief de ZBO's. Van de Rijksdienst exclusief 
ZBO's zijn bepaalde zeer specifieke onderdelen niet meegenomen in de 
analyses: 

- Musea in bezit van de Staat; 

- Paleizen in bezit van de Staat; 

- Archief gebouwen; 

- civieltechnische ruimtes; 

- woningen; 

- laboratoria; 

- overige bedrijfsruimtes en opslagplaatsen in bezit van de Staat. 

In totaal betreft dit circa 600.000 m2 specifieke gebouwen (op een totaal van 
7 min. m2 Rijkshuisvesting in beheer bij de Rijksgebouwendienst). Het aantal 
werknemers in dit type gebouwen is laag. Daarnaast zijn de districtskantoren 
van Rijkswaterstaat niet meegenomen. 

Het bovenstaande vormt een verklaring voor de verschillen tussen de 
aantallen werkzame fte's bij het Rijk in tabel 1 en bijlage 1. De dekkingsgraad 
van deze brief is 96% van het totale Rijk exclusief ZBO's. 
De verschillen per provincie wordt verklaard door het gebruik van 
verschillende bronnen en de samenstelling van de categorie "niet aan 
provincies toe te delen". 

De gebouwen in het buitenland in bezit van de Staat (o.a. van Defensie, 
Buitenlandse Zaken en gebouwen op de Nederlandse Antillen) zijn niet 
meegenomen; deze brief gaat over de werkgelegenheid in Nederland. 


